Mor inż. ANTONI 


nujukochanszy mąż, ojciec i dziadziuś, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji 
i Kartografii oraz Srebrna Odznaką Honorową N. O. T. 


przeżywszy lat 74, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł nagle dn. 18 X 1960 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła 
na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek 
dnia 2l-go bm. o godzinie 16, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w żałobie: 


zona, córki, syn, synowa, zięć, 
wnuki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w soboię dn. 22 bm. 
o godzinie 7°30 w kościele, parafialnym 
św. Piotra i Pawła. 
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